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TOP | Beitrag/Thema eingebracht von 
1 Aktuelle Lage 
International 


e Trendanalyse international, Mafènahmen (Folien hier) 
e Top 10 Länder nach Anzahl neuer Fälle in den letzten 7 
Tagen 
o 38.581.234 Fälle; 1.093.140 Verstorbene (2,8%); 
o Anteil der Verstorbene über die Wochen 
gesunken; 
o Top 10 Länder sind dieselben wie am Mittwoch; 
o Argentinien und Russland haben Position 
getauscht; stärker Anstieg in Frankreich; 
o Top 4 sind: Indien, USA, Brasilien, Frankreich; 
e 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Ew. 
o Seit Mittwoch wenig Änderungen; 
o 68 Länder mit einer 7-T.-Inz. >50 Fälle/100.000 
Ew.; 
o Bonaire, Saint Eustatius and Saba und San Marino 
nicht mehr auf der Liste 
o Monaco wieder auf der Liste 


o Russland: zweiter Impfstoff zugelassen; bisher 
keine öffentlichen Daten zum release stage; 
e 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Ew. Europa 
o Neu dazu: Bulgaria (55 Fälle/100.000 Ew.); 
o Notstand in Frankreich und Tschechische 
Republik; 
e Update: EU Kommission Empfehlung zur Koordinierung 
von Maßnahmen mit Auswirkungen auf Freizügigkeit 
o ECDC wird jetzt donnerstags vier Karten 
veröffentlichen mit dem Datenstand von 
dienstags 23:59 Uhr in der TESSy Datenbank: 
1. Zahl der neu gemeldeten Fälle pro 100 
000 Ew. in den letzten 14 Tagen (14- 
Tage-Inzidenz); 
2. Zahl der Tests, die pro 100 000 Ew. in der 
letzten Woche durchgeführt wurden 
(Testquote); 
3. Prozentualer Anteil der positiven Tests an 
den in der letzten Woche durchgeführten 
Tests (Testpositivätsrate) 
4. Kombinierte Indikatoren (1-3) 
e Bsp Karte für diese Karten: 
o 


zıG1 M 


FG 32 


Präs 
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National 


e Fallzahlen, Todesfälle, Trend (Folien hier) 
e COVID-19: Lage National, 16.10.2020 
o SurvNet übermittelt: 
-steigende 7-T.-Inz.; 
-Änderungen zum Vortag: +24 Todesfälle; +7.334 
Bestätigte Fälle; 
-ITS steigt weiter; 
-Im R-Wert bildet sich dies noch nicht ab; 
COVID-19 Fälle nach Berichtstag (Änderungen zum 
Vortag) 
o wir haben weniger Untererfassung als im 
März/April und es zeigt sich deutlicher Anstieg 
7-T-Inz. der Bundesländer (BL) nach Berichtsdatum 
o Infastallen BL Anstieg zu sehen: Es ist zurzeit ein 
beschleunigter Anstieg, kein exponentieller 
Anstieg; 
Geographische Verteilung in Dtl.: 7-T.-Inz. 


Präs/AL3 


Anzahl der SARS-CoV-2 Testung 
o In KW42 Positivenquote auf 2,48% angestiegen; | AL1 


Fragen/Diskussion: 


aufgebrachte Überlegung, ob 
Anstieg der Fälle auf unerkannte Cluster,z.B. im 
ÖPNV beruht? 
Frage, ob Positivenrate im Zus.hang mit z 
Hospitalisierung steht? Trotz Unterschiede im Präs/AL3/Alle 
Testverhalten zw. 1. Und 2. Welle; 
Zur Überlegung eine Inz.-Liste online zur 
Verfügung zu stellen; auf LK-ebene; im Excel; 
online zur Verfügung mit Archiv für Rückfragen; 


AL3/Präs 
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Internationales (nur freitags) 


e Umsetzung der EU-Ratsverordnung hat viele 
Ressourcen gebunden: mehrere Anfragen schon 
beantworte; Regierung wünscht sich weitere 
Analysen, bevor Risikogebiete neu gesetzt 
werden; Hier noch zu definieren, welche 
Parameter für Länder außerhalb der EU 
angewendet werden; dauert wahrscheinlich 
noch 2-3 Wo. bis gangbarer Weg gefunden 
wurde; 

Update Digitale Projekte (nur montags) 
e Nichtbesprochen 
Aktuelle Risikobewertung AL3/Präs/ 


Jetzt als sehr dynamische Lage bereits angepasst; 
Wird nächste Woche besprochen, ob ein Zahlen- Presse/Alle 
basierter Trigger und/oder Beschreibung der 
Gesamtsituation verwendet werden; 
Brauchen nä. Wo. zum Pressebriefung eine 
Position hierzu; 

To Do: Auf Agenda für Montag 

Kommunikation 
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e Unmut aus Bevölkerungen, dass es Wartelisten 
bei Grippeschutz-Impfungen gibt, wobei stark 
für die Grippeschutzimpfung geworben wird; 

o Argument dafür, dass eine spätere 
Grippeimpfung kein Nachteil ist: 
Grippeimpfung wirkt besser, wenn im 
Nov./Dez. geimpft wurde; 
Verteilungsprobleme des Impfstoffs besteht 
jedes Jahr, nur dieses Jahr fällt dies stark auf; 

e Punkt Lüften ausgelassen; 

Neues aus dem BMG 


BD 3 
- 
- 


Strategie Fragen 
a) Allgemein 
e Wann sehen wir in Ballungszentren diese 
Anstiege, sind alle Punkte adressiert 
(Übertragung in größeren 
Menschenansammlungen in öffentlichen 
Verkehrsmitteln) 
Schon vorher besprochen (siehe unter Punkt 1 
zu EERE) und kein weiterer 
Gesprächsbedarf; 
Referentenentwurf eines Dritten Gesetzes zum 
Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite 
o Punkte zum Referentenentwurf d. Dritten 
Bev.schutzgesetz: (Verabschieden © ; 
stellt die kritischen Punkte vor 
(Dokument hier): 
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In vitro Diagnostik sollte nicht gemeldet 
werden; so können Antigen Tests als 
Schnelltests nicht als meldepflichtig gelten. 
Auch hier Bedarf für Anpassung; 

Viele neue Aufgaben fürs RKI untergebracht 
worden, z.B. §4 Daten zur Verfügung zu 
stellen, GEMATIK Daten geben als 
zusätzlichen Nutzen, aber wochenaktuelle 
Berichterstattung sollte ausreichen; 
Schnelltests könnten auch durch nicht- 
ärztliche Personen durchgeführt werden; 
Weitere Rechtssicherheit für wichtige Daten, 
die für Int. Komm. Nötig sind; 
Syndromische Surveillance und 
AntibiotikaResistenz-Surveillance zurzeit 


nametlich u 


o Gesetz könnte schon Anf. Nov in Kraft treten; 
o Der Entwurf geht am Mi ins Kabinett; 


RKI-intern 


ROBERT KOCH INSTITUT 
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e (Von Mittwoch) Ergänzung der Strategie mit 
weiteren Maßnahmen mit geringen Belastungen 
o Bereits weiter oben besprochen 

Dokumente 

e Stand Veröffentlichung: Management von 
Kontaktpersonen: 


online-Veröffentlichung ein; steht ab nächste 
Wo. online; 
To Do: FG 36 stellt aktualisiertes Dokument zum KP- 


Management online. 
Update Impfen (nur freitags) 


o 
oO 


Informationen zu Arbeitsschutz (nur freitags) 
e Nichtbesprochen 
Labordiagnostik 


e 
O 
o re 

o Antigen-Tests können sinnvolle 
Bereicherung darstellen, da PCR-Testung mit 


Kapazität am Anschlag und Reagenzien 
Mangel; 
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e Valide Antigen-Tests sind ein Erregernachweis 
und sollten meldepflichtig sein. Aber zurzeit 
bedürfen Antigen-Tests einer PCR-Bestätigung; 

Hersteller deckt nur Anwendung bei 

Symptomatischen; jede Anwendung bei 

asymptomatischen nicht durch den Hersteller 

abgedeckt; aber wenn wir diese validiert haben, 
müssen sie als meldepflichtiger Erregernachweis 
festgehalten werden; 

Virolog. Surveillance: 

o Von 220 Proben-Einsendungen waren 4 
SARS-CoV-2 positiv; 

Stand der Validierung der Antigen-Tests: 

o 11 verschiedene Teste von 6 Laboren 
validiert; große Bandbreite in der Qualität 
50% Detektionsrate zw. 600 und 10.000 pro 
Test; 

SARS-CoV-2 Testungen von eingesendeten 

Proben: 

o 214 pos.; 13,4% pos Rate; immer mehr 
Proben von KOMO, ansonsten sind einige 
technische Geräte defekt; 

Verortung auflokale Ebene zur 

Testkapzitätskoordination: 

o Eier ein guter Kandidat; bitte in 
nä. AGI aufnehmen 

Klinisches Management/Entlassungsmanagement 
e Nicht besprochen 
Maßnahmen zum Infektionsschutz 


Präs bittet Hinweise zur Überlastung an ihn zu 
richten. Bedarf zur Unterstützung setzt er soweit 
ihm möglich um; 

RKI Personalentwicklung hat Angebote für die 
Vermeidung zur Überlastung; 


14 Surveillance 
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15 Transport und Grenzübergangsstellen(nur freitags) 
e Nichtbesprochen 
Information aus dem Lagezentrum (nur freitags) 

e Position Int. Komm. extrem belastet: 
Erweiterungen der Frühschicht auf 5 Personen 
und der Spätschicht auf 4 Personen; 

Einstellung Flug-KoNa bewirkt wenig 
Entlastung; 
Containmaent Scouts unterstützen bereits; 
WBK unterstützt mit 3 Vollzeit Personen im LZ 
im Nov. Und Dez,; 
Hinweis auf letzten Punkt unter 13. Maßnahmen 
zum Infektionsschutz; 

Wichtige Termine 

e Der Gesetzentwurfeines Dritten Gesetzes zum 
Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite soll kommenden 
Mittwoch (21.10.2020) im Kabinett 
vorgelegt/beschlossen werden 

Andere Themen 
e Nächste Sitzung: Montag 19.10.2020, 13:00- 
15:00 
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